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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Aled as a 
separate compilation 

- - - - - - - - - 
वाणिज्य मंत्रालय 

____ 1 _ _ 2 
आयत म्यापार नियन्त्रण 

को सूची , क्रम म . अन्त में निम्न 
सार्वजनिक सूचना सं . 129 - - माई . टी सी ( पी एन )/ 66- 91 

3, कालम में ( 2 ) लिखित को ओड़ा 

जाएगा:- - 
नई दिल्ली, 23 मई, 1969 

"मप्रक पाउडर 
विषयः -- प्रक्रिया पुस्तमा 1968- 91. 

अम्रक पाउडर 
फा . सं . 9/ 90/88 - ई . पी . सी . - .- पाणिज्यि मंत्रालय की सार्व 

कतरन और संसोधित 
जनिक सपना सं , - पाई टी सी ( पी एन )/68- - 91 विनाम 
30 मार्च, 1988 के अन्तर्गत प्रकाशित गया संशोधित प्रक्रिया पुस्तक 
1988 - 91 की पोर ध्यान दिलाया जाता है । 

2314 - 315 

परिशिष्ट 15 - क वर्तमान पते को 

पंजीकरण प्राधिकारियों निम्नलिखित अनुसार 
2. उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीधे निर्दिष्ट उपयुक्त 

की सूची 
स्पानों पर गिर जाएगे--- 

संशोधित किया 

जाएगा : - - 
क्रम संख्या प्रक्रिया पुस्तक संदर्भ 

मंशोधन 

क्रम सं . 6 " 3 मोती जग हाउम 
1988 - 91 को 

कालम म . ( 5 ) आकलैण प्लेस 
क्रम स . 3 

ग्राउड फलोर 

कलकत्ता - 700017 ". 
परिशिष्ट - - 15- क निर्यात उत्पादन के 

3. उपर्युक्त मशोधन लोक हित में किए गए है । 
पंजीकरण प्राधिकारियों वर्तमान विवरण के 

नेजेन्द्र प्रता, मुख्य नियंत्रक, मायात-निर्यात 


पृष्ठ संख्या 
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Authorities 
SI. NO . 3 
Clim ? NJ. (3 ) 


MINISTRY OF COMMERCE 

Import Trade Control 
Public Notice No. 129 -- ITC (PN )/88- 91 

New Delhi, th : 23rd May, 1989 
Subj:ct :-- Hand book of Procedures, 1988 – .91 

F . NI. 9 /90 /88 -E .P . C . :- - Attəntion is invited to the Hand 
Book of Procedures , 1988 - - 91 , published under the Ministry 
of Comm rce Public Notice No . 2 -ITC (PN )/ 88 - 91 datod 
the 30th March , 1988 as aminded . 

2 . The following amendments shall be made in the said 
Hand Book at appropriate places inaicat - ü below : 


export Product , the 
following shall be 
alud : 
* , mica powi er, mica 
scrap and processed 
mica ." 


2 . 314 -315 


Appendix XV - A 
List of Registering 
Authroities 
Sl. No . 6 
column No . (5 ), 
Sl. No . 3 . 


The existing address 

shall be amended as 
under ; 
“ 3 . Motijug House , 

Aukland Place, 
Ground Floor, 
Calcutta - 700 017." 


Reference 


Amandments 


Sl. Page No 
No . of Hand 

book 
Of Pro 
cedures , 

1988- 91 . 
(1) (2) 
1 . 314 


3. The above amendments have been made in public in 
terest. 


( 3 ) 
Appendix XV - A 
List of Registering 


( 4 ) 
At the end of the exist 
ing description of th : 


TEJENDRA KHANNA , Chief Controller 
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